dull Atoni-h* 

I of £> 





4-12 


HORIZONTAL & VERTICAL TEST POINTS LOCATION, FIGURE 4-2 


























































































































































































































































































































































NOILS: UNLESS OIHLHWISt SPECIFIED 


TTL VIDEO AMPLIFIER PWA 


5 6*0 

frill fit* it or 

4 of b 


1. FIXED RE8ISTOR VALUES ARE OHM8 ,1/2W,6« 

2. CAPACITOR VALUE8 ARE MICROFARADS. 

3. Q201,0208,0206 REQUIRE HEAT 8INK8. 

4 . ARC GAP TO ALL CRT SOCKET PINS. 



GND 
NOT USED 


TTL VIDEO AMP 
TE8T P0INT8 






~~ 7 V~ 

_z3Si_ 


/2Q6\ 


/■207\ 


TTL VIDEO AMPLIFIER FUNCTIONAL BLOCKED SCHEI 

FIGURE 4-5 
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POWER SUPPLY TEST POINTS LOCATION, FIGURE 4-6 
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NOTES: UNLESS OTHERWISE SPECIFIED 

1. FIXED RESISTOR VALUES ARE OHM8, 1/2W. 6*. 

2. CAPACITOR VALUES ARE MICROFARAD8. 

3. CR301 REQUIRES HEAT SINK. 


6 NOT U8ED 


POWER SUPPLY FUNCTIONAL BLOCKED SCHEMATIC, FIGURE 4-7 
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UINPANY! ACC 
. |2 355b 789 


CIRCUIT CUUh LISTING BY * 0 0 E L 
( I NO t NT t 0 BILL! 


DATE I 06/05/85 
TIME! 13125139 
PAGE! 1 


ITEM NUMBER 


UESCRIPTIUN 


UM 


CIRCUIT COOES 


AC 9*52 

0 85—6u2C0l’60-02 17 
851—CUlUo 660—0000 
U55-103bB925-0ill 


POhER SUPPLY COMPLETE PC 
FUSE 2.5A 250V 3AG PC 
PCB ASSY PC 
CAP-C .OlU +-2G7. IKY 25U PC 


FI 


C12 

055-I03B212S-Ul.il CAP-C .0 1U*8O-2U7.1O0 V25U PC CIO 
055—2 22 2uU01—L 189 CAP-C 220CP *-2C * ‘tCw-VAC PC CJ 
U55—5 2167/2B—0111 CAP-C 5/CP *-2C * 3KV 25P PC Cll 
055-56153616-0111 CAP-C 560P *-lJ* SuV SL PC C16 
057-1012ulll)-0192 CAP-E loOU *100-107. 25V PC C22 
057-10120120-0192 CAP-E 100U *50-10*.25V_PC C31. 


C13 
C5 
Cl 7 
_C32_ _ 


/b+pc 'it c ^ x 


2 

057-10120160-0192 

CAP-F 1O0U *100-10* 16V 

PC 

C2 3 



2 

057—10120*190—Cl 92 

CAP-E lOuUF *-20* 250V 

PC 

C6 

ce 


2 

057—10220020—0192 

CAP-F lCCOU ♦100—1C * 10V 

PC 

C1B 

C 19 

C20 

l 

05 7—10 2200AO—0192 

CAP-E IC’l'CU *50-10* 25V 

PC 

C26 

C27 


2 

0 5 7—2 21200 BO—019 2 

CAP-b 22CU *50-10* 10V 

PC 

C9 



2 

057-57020050-0192 

CAP-E 57U *10C-lO* 250V 

PC 

C5 

C 7 


2 

0 5 8—1050u290—C 220 

CAP-MP u.IUF *-10* 100V 

PC 

C33 




C5B-22300150-0220 

CAP-P .022UF ♦—20* luOV 

PC 

C2 5 



2 

05 b—2 25(iu3u0—C 220 

CAP-MP U.22UF *-lC* 100V 

PC 

Cl 5 

C2 5 



Obb-lo3LOU10-0220 

CAP-MPR .1 10*-20* 250VAC 

PC 

Cl 

C15 


2 

06b—10500010—0 220 

CAP-MPR .1U *-2U * 250VAC 

PC 

C2 



2 

075—10500010—0 lb 5 

CAP-C MTY lOUNF *50-207. 

PC 

C2B 

C29 


2 

156—CO200500—0258 

MATER 12 CCT 

PC 

Sk2 



2 

15b—002006 30—02 58 

WAFER 3CCT 

PC 

SKI 



2 

209—1O2O0G20—0158 

TRS-NPN 2SC1358 

PC 

U2 




209—117o05bU—C120 

TRS-NPN 2 SO567 

PC 

01 

05 

06 

2 

2lo—11700350—0120 

TRS-PNP 2 SB 561 

PC 

03 

05 


2 

211-10800100-0176 

REGULATOR 531 

PC 

07 



2 

212—107J0210-0158 

OIUOE-SI lN5bib 

PC 

05 

06 

07 

2 

2 22 —BbOB 600 2—C15B 

OIOUE-2 5.6V ♦—5* w50MA 

PC 

21 



2 

2 26—lOlOuC 50—it 11B 

RECT RGP15B 

PC 

010 

Oil 

03 

2 

22b—105U0C60—0118 

RECT RGP10J 

PC 

02 



2 

2 26—10 50 uu 70—0118 

RECT RGP10B 

PC 

01 



2 

226—105C0080—0118 

RECT 1N5001GP 

PC 

012 

013 

015 

2 

22 6—1G 500100—0118 

RECT RGP10M 

PC 

05 




2 26—30500010—C118 

BRlUGE RECT KBPlO 

PC 

OBI 




250-10006022-0152 

RES-CF 10R ♦—5* 1/5w 

PC 

Rll 

R16 

R17 


250-10206022-C152 

RES-CF IK ♦ —5* 1/5w 

PC 

R25 



2 

250—10306022—0152 

KES—CF 10k ♦—1/^w 

PC 

R26 




250-10506022-0152 

RES-CF 1G0K *-57. l/5w 

PC 

R 31 

R32 


<1 

2 50—i2oub02 2—015 2 

RES-CF 12R *—5* l/5w 

PC 

R2 7 



2 

2 50—122U6U2 2—0152 

RES-CF 1.2K ♦—5* 1/5W 

PC 

R 3 5 



2 

2 50—12 306322—0152 

RES-CF 12 K ♦—5* 1/5W 

PC 

R2 3 



2 

250-18306022-0152 

RES-CP 18 K ♦—5 * 1/5 w 

PC 

R29 



2 

250-2 7106033-0152 

RES-CF 2 71 R *-5* 1/2W 

PC 

R 15 




250-33106022-0152 

RES-CF 330k *-5* 1/5W 

PC 

R19 



2 

2 50— 3 31U60 3 3—0152 

RES-CF 33CR *-51 l/2w 

PC 

RIB 



2 

250-390O6O22-0152 

RES-CF 39 R *-5 * 1/5 w 

PC 

R15 



2 

250-57006022-0152 

RES-CF 5 7 R *-5* l/5h 

PC 

R7 



2 

2 50-5 71C602 2-0152 

RES-CF 5 70 R *-57. 1/5W 

PC 

R 25 



2 

250-57206022-0152 

RES-CF 5.7K *-5* 1/5w 

PC 

R30 




K t“ A< 30 


CIRCUIT 

c u 

0 E 

LISTING BY 

M 0 1 

CUMPANT: 

ACL 


(INUENTEU 

HI LLI 


u1235567 89 ITEM NUMBER 

UESCRIPTIUN 

UM 


CIRCUIT 

CUOES 


250—5 73COO2 2—0152 

RES-CE 5 7k +—5 * 1/5W 

PC 

R35 



<L 

250—56006022—0152 

RES-CF 5bK ♦—5 * 1/5H 

PC 

R21 

R22 


2 

2 50—56206U2 2—U152 

RES-CF 5.6K ♦ —5 * l/5w 

PC 

R33 




250-56306022-0152 


PC 

K3 7 



2 

250-569060 2 2—C152 

RES-CF 5.6R *-5* l/5w 

PC 

R12 

R6 K9 


2 

*50-82106022-0152 

RES-CF 82 C R *-5* l/5w 

PC 

R5 



2 

250-82906022-0152 

RES-CF 8.2R ♦—5* l/5w 

PC 

K2U 



2 

255-22206022-0152 

RES-SMF 2.2K *-5* I/5W 

PC 

K28 



2 

2 5 7—0 5 7 8605 5—0189 

RES-MF * 5 7R ♦ —5 * Iw 

PC 

R13 



2 

257-10086055-0189 

RES—MF 1R *-57. 1W ... ... 

PC 

RID 



L 

257-2 7015022-0189 

RtS-MF 2.7 k +—12 1/ 5w 

PC 

R36 

R 3 B 


2 

258-10506052-0189 

KES-MOF 100K *-5* Iw 

PC 

R2 

R3 


2 

*58-12106052-0189 

RES-MOF 120R *-5* lw 

PC 

R8 



2 

*58-33006063-0189 

RE5-MUF 33K *-5* 2W 

PC 

R5 



2 

25 b—301000 70—C 5 5 7 

VUR 3C0 vAC V2A300 

PC 

VUKl 



2 

258-50970015-0152 

THMTR 5K +-20Z 

PC 

R1 




328-00100010-0125 

CHUkE 1.5MH 

PC 

L5 



2 

328—00100030—0125 

BASE CHOKE 2.2UH 

PC 

L3 



2 

8 52—1OloO 3 70—03 53 

FILTER CHOKE CUIL ASSY 

PC 

L6 



2 

852-10201200-0000 

PwR TRF ASSY 

PC 

T 3 



2 

852-10202 700-1075 

CUNTROL TRF ASSY IJ/YI 

PC 

T2 



2 

852-20100010-0353 

CHOKE COIL ASSY 

PC 

L5 



6 

852-20101000-1353 

TOKOI0 ASSY 

PC 

Cl 

L2 


2 

852—20200120—0522 

COM MOOE TRF ASSY 

PC 

T1 



2 

853—60*01250—6000 

RECT/HTSK ASSY 

PC 




3 

* 11-1U30C2C0-012C 

REGU HA178M12P 

PC 

IC1 



3 

211-1U30U260-012O 

REGU HA178M05P 

PC 

IC2 



J 

22b—1130C 3b0—0165 

KECT-SCK S10SC3M 

PC 

08 

09 


J 

227-130CUC10-0196 

SCR C122U 

PC 

SCR 1 




DATE! 06/05/65 
TIME! 13125133 
PAGE! 2 


fcNU up report 










